ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

___ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 

1 Ιουνίου 1993 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ-3286/2757/Φ.ΜΤΟΠ 

Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χορήγη¬ 
σης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλικής τε¬ 
χνολογίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 936/79 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατά¬ 
ξεων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και 
Κυβερνητικών Οργάνων». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 405/91 «περί μεταφοράς αρ¬ 
μοδιοτήτων στο ΥΠΕΘΟ» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανα¬ 
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

5. Την αριθ. Υ. 1935/3.12.92 κοινή Απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθο¬ 
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονο¬ 
μίας». 

6. Την αριθ. Ε3/5362/7.8.90 κοινή απόφαση Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Εμπορίου και Υφυπουργού Οικονομι¬ 
κών. 

7. Την υπ’ αριθ. 1055/Ε3/7269/28.2.92 απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ελέγχου διακίνη¬ 
σης προϊόντων πυραυλικής τεχνολογίας». 

8. Την υπ’ αριθ. 2824/Ε3/3333/26.5.92 απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ελέγχου διακίνη¬ 
σης προϊόντων πυραυλικής τεχνολογίας με τους συνημμέ¬ 
νους σ' αυτή Πίνακες προϊόντων και τεχνολογιών». 

9. Την υπ’ αριθ. 1033/Ε3/1196/28.2.93 απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού δια¬ 
δικασίας χορηγήσεων αδειών διακινήσεως προϊόντων και 
τεχνολογιών πυραυλικής τεχνολογίας». 

10. Το με αριθμό Β1 /6165.3/148/ΑΣ472/1.4.93 έγ¬ 
γραφο του ΥΠ.ΕΞ. στο οποίο επισυνάπτονται οι κατευθυ¬ 
ντήριες γραμμές του ΜΤΟΗ,αποφασίζουμε: 

I. Οι εξαγωγές, επανεξαγωγές, μεταφορτώσεις, πωλή- 
σεις, μεταπωλήσεις, αντικαταστάσεις, Τράνζιτ διελεύσεις 
καθώς και οι εξαγωγές - επανεξαγωγές για επισκευή και 
επανεισαγωγή των εις το συνημμένο τεχνικό παράρτημα Α 
προϊόντων πυραυλικής τεχνολογίας, χαρακτηρισμένων 


ως προϊόντων και τεχνολογιών που επηρεάζουν την εθνική 
άμυνα και ασφάλεια, θα πραγματοποιούνται κατόπιν χορη- 
γήσεως σχετικής εγκριτικής αδείας από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία 
των όρων και τη διαδικασία ελέγχου που καθορίζονται με 
την παρούσα απόφαση αναφέρονται στο παράρτημα Β και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

II. Η διαδικασία χορηγήσεως αδειών πωλήσεως, μετα- 
πωλήσεως, εξαγωγής, επανεξαγωγής και τράνζιτ διελεύ- 
σεως των εν λόγω πυραυλικών προϊόντων, εξοπλισμού και 
τεχνολογιών καθορίζεται ως ακολούθως: 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορη¬ 
γήσεως σχετικής αδείας στη Δ/νση Ρυθμιστικών θεμάτων 
Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, στην οποία θα περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία του εξαγωγέα (όνομα, 
δ/νση εταιρείας κλπ.). 

β) Πλήρη περιγραφή του προϊόντος (τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά κλπ.). 

γ)Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία του παραλήπτη σε περί¬ 
πτωση που είναι διαφορετικός από τον αγοραστή, ο 
οποίος θα δηλώνει ότι θα επιτρέψει τον έλεγχο των αρμο¬ 
δίων Ελληνικών Αρχών για την εξακρίβωση της εγκατά¬ 
στασης των ειδών στον τόπο προορισμού, εντός των πλαι¬ 
σίων των διμερών συμφωνιών και της καλής συνεργασίας 
των δύο χωρών. 

δ) Τα Τελωνεία Εξαγωγής από τα οποία θα διενεργηθεί 
η ζητούμενη πράξη. 

ε) Η ως άνω αίτηση θα συνοδεύεται από Διεθνές Πιστο¬ 
ποιητικό Εισαγωγής και Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη 
κατά περίπτωση. 

Οι εγκρίσεις πωλήσεως, μεταπωλήσεως, εξαγωγής, 
επανεξαγωγής και τράνζιτ διελεύσεως προϊόντων και τε¬ 
χνολογιών πυραυλικής τεχνολογίας θα χορηγούνται κατό¬ 
πιν συνηγορίας των συναρμοδίων Υπουργείων Εξωτερι¬ 
κών (Β1 Δ/νση Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων) και 
Εθνικής Αμύνης (Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας). 

Η χορηγηθείσα άδεια επιστρέφεται εντός τριάντα (30) 
ημερών στην εξάγουσα χώρα και συγκεκριμένα στη Δ/νση 
Ρυθμιστικών θεμάτων Εξωτερικού Εμπορίου του Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Οικονομίας θεωρημένη από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας προορισμού. 

Η συναλλαγματική παρακολούθηση των ως άνω πρά- 
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ξεων θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος 
(Υπηρεσία Εξαγωγών). 

III. Οι με αριθμούς 1055/Ε3/7269/28.2.92, 2824/Ε3/ 
3333/26.5.92 και 1033/Ε3/1196/28.2.93 Υπουργικές 
Αποφάσεις καταργούνται. 

Η παραπάνω απόφαση δεν συνεπάγεται έσοδα για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Η παρούσα να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Αθήνα, 24 Μαΐου 1993 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

θ. ΚΑΣΣΙΜΗΣ 


ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α 

της με αριθμ. 3286/Ε3/2757/24.5.93 απόφασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ 1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

Πλήρη πυραυλικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων βαλιστικών βλημάτων, φορέων εκτόξευσης 
στο διάστημα, και ραδιοβολίδων) και ανεπάνδρωτα συστή¬ 
ματα εναερίων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων συστη¬ 
μάτων βλημάτων οτυϊδβ, τηλεκατευθυνόμενων αεροσκα¬ 
φών - στόχων και τηλεκατευθυνομένων αεροσκαφών ανα¬ 
γνώρισης) ικανά να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχι¬ 
στον 500 κιλών με βεληνεκές τουλάχιστον 300 χιλιόμετρα 
καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένες «παραγωγικές εγκατα¬ 
στάσεις» γι’ αυτά τα συστήματα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 2 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

Πλήρη υποσυστήματα χρησιμοποιήσιμα στα συστήματα 
του Κωδικού 1, ως ακολούθως, καθώς και οι ειδικά σχε¬ 
διασμένες «παραγωγικές εγκαταστάσεις» και ο «παραγω¬ 
γικός εξοπλισμός» γι’ αυτά: 

(α) Μεμονωμένες βαθμίδες πυραύλων 

(β) Οχήματα επανόδου στην ατμόσφαιρα και εξοπλι¬ 
σμός που έχει σχεδιασθεΐ ή μετατραπεί προς τούτο, ως 
ακολούθως, εκτός όπως προβλέπεται στη Σημείωση (1) 
κατωτέρω για εκείνα που είναι σχεδιασμένα για μη οπλικά 
ωφέλιμα φορτία: 

(1) θερμικοί θώρακες και συστατικά μέρη τους κατα¬ 
σκευασμένοι από κεραμικά ή (θερμ)απαγωγά υλικά. 

(2) Ψϋκτρες και συστατικά μέρη τους κατασκευασμέ¬ 
νες από υλικά με χαμηλό βάρος και μεγάλη θερμαπορρο- 
φητικότητα. 

(3) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για 
οχήματα επανόδου στην ατμόσφαιρα. 

(γ) Πυραυλοκινητήρες στερεών ή υγρών καυσίμων, με 
συνολική ωστική ικανότητα 1.1 χ 10 8 Ν-5 θο (2.5 χ 10 5 1 ό- 
860) ή μεγαλύτερη. 

(δ) «Συστήματα καθοδήγησης» ικανά να επιτυγχάνουν 
ακρίβεια συστήματος 3.33 τοις εκατό του βεληνεκούς ή 
λιγότερο (π.χ. ΟΕΡ = άΐΌΐβ οί βςυαΙ ρΓΟββόίΙίίγ = ακτίνα κύ¬ 
κλου διασποράς 10 χιλιόμετρα ή λιγότερο σε βεληνεκές 
300 χιλιομέτρων), εκτός όπως προβλέπεται στη Σημείωση 

(1) κατωτέρω για εκείνα που είναι σχεδιασμένα για βλή¬ 
ματα με βεληνεκές κάτω των 300 χιλιομέτρων ή επανδρω¬ 
μένα αεροσκάφη. 

(ε) Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος, εκτός 
όπως προβλέπεται στη Σημείωση (1) κατωτέρω για εκείνα 


που είναι σχεδιασμένα για πυραυλικά συστήματα που δεν 
υπερβαίνουν την ικανότητα βεληνεκούς/ωφέλιμου φορ¬ 
τίου του Κωδικού 1. 

(στ) Μηχανισμοί ασφάλισης, οπλισμού, εφοδιασμού με 
πυροσωλήνα και πυροδότησης της πυραυλικής κεφαλής, 
εκτός όπως προβλέπεται στη Σημείωση (1) κατωτέρω για 
εκείνους που είναι σχεδιασμένοι για συστήματα άλλα από 
εκείνα του Κωδικού 1. 

Σημειώσεις στον Κωδικό 2: 

(1) Οι εξαιρέσεις στα ανωτέρω εδάφια (β), (δ), (ε) και 
(στ) μπορούν να θεωρηθούν σαν Κατηγορία II, αν το υπο¬ 
σύστημα εξάγεται υποκείμενο σε δηλώσεις τελικής χρή¬ 
σης και περιορισμούς ποσότητας κατάλληλους για την 
εξαιρούμενη τελική χρήση που αναφέρεται ανωτέρω. 

(2) Η ΟΕΡ (οϊγοΙθ οί θςυαΙ ρωόβόίΐίίγ) αποτελεί μέτρο της 
ακρίβειας καθώς ορίζεται σαν η ακτίνα του κύκλου με κέ¬ 
ντρο το στόχο, σε κάποιο συγκεκριμένο βεληνεκές, όπου 
προσκρούουν 50 τοις εκατό των φορτίων. 

(3) Ένα «σύστημα καθοδήγησης» συνενώνει τη διαδικα¬ 
σία μέτρησης και υπολογισμού της θέσης και της ταχύτη¬ 
τας ενός οχήματος (δηλαδή της πλοήγησης) με εκείνην 
του υπολογισμού και διαβίβασης εντολών στα συστήματα 
ελέγχου πτήσης του οχήματος για διόρθωση της τροχιάς. 

(4) Παραδείγματα μεθόδων για την επίτευξη ελέγχου 
ωστικού ανύσματος που καλύπτονται από το (ε) περιλαμ¬ 
βάνουν: 

α. Εύκαμπτο ακροφύσιο 
β. Έγχυση υγρού ή δευτερεύοντος αερίου 
γ. Κινητός κινητήρας ή ακροφύσιο 
δ. Εκτροπή του ρεύματος των καυσαερίων (πτερύγια ή 
ένθετα ]θί) ή 

ε. Χρήση ωστικών γλωττίδων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 3 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Συστατικά μέρη και εξοπλισμός προώθησης χρησιμο¬ 
ποιήσιμα στα συστήματα του Κωδικού 1, ως ακολούθως, 
καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένες «παραγωγικές εγκατα¬ 
στάσεις» και ο «παραγωγικός εξοπλισμός» γι’ αυτά: 

(α) Ελαφροί κινητήρες ΙυΓόο)βΙ και ίυΓόοίβπ (συμπερι¬ 
λαμβανομένων των στροβιλοσυνθέτων κινητήρων) που 
έχουν μικρές διαστάσεις και οικονομικοί στα καύσιμα. 

(β) Κινητήρες Π3ΠΊ]6ΐ/3θΓ3Γη)θί/ρυΐ3θ Ιβί/οοππόΐηβά 
ογοΙβ, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ρύθμισης της 
καύσης, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη γι’ αυ¬ 
τούς. 

(γ) Περιβλήματα πυραυλοκινητήρων, «εσωτερική επέν¬ 
δυση», «μόνωση» και ακροφύσιο γι’ αυτούς. 

(δ) Μηχανισμοί βαθμιδών, μηχανισμοί αποχωρισμού 
(βαθμίδων), και ενδιάμεσες βαθμίδες γι’ αυτούς. 

(ε) Υγρά και λασπώδη καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων 
των οξειδωτών) συστήματα ελέγχου, και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα συστατικά μέρη γι’ αυτά, που έχουν σχεδιασθεί ή 
μετατραπεί για να λειτουργούν σε περιβάλλοντα δονή¬ 
σεων άνω των 10 9 ΡΜ8 μεταξύ 20 Ηζ και 2.000 Ηζ. 

(στ) Υβριδικοί πυραυλοκινητήρες και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα συστατικά μέρη γι’ αυτούς. 

Σημειώσεις στον Κωδικό 3: 

(1) Ο «παραγωγικός εξοπλισμός» στην επικεφαλίδα αυ¬ 
τού του κωδικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Εργαλειομηχανές (με δυνατότητα σχηματισμού συνθέ¬ 
των καμπύλών), και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη 
και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό γι’ αυτές, οι οποίες: 
α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατα- 
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σκευαστή, μπορούν να εξοπλισθούν με μονάδες ψηφια¬ 
κού ελέγχου ή έλεγχο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακόμη 
κι αν δεν είναι εξοπλισμένες με τέτοιες μονάδες κατά την 
παράδοση, και 

β. με περισσότερους από δύο άξονες που μπορούν να 
συντονισθούν ταυτόχρονα για έλεγχο δημιουργίας συνθέ¬ 
των καμπύλών. 

Τεχνική Σημείωση: 

Μηχανές που συνδυάζουν τη λειτουργία του σχηματι¬ 
σμού κυκλικών και συνθέτων καμπύλών, θεωρούνται από 
την άποψη αυτού του κωδικού σαν μηχανές σχηματισμού 
συνθέτων καμπύλών. 

(2) Κινητήρες του Κωδικού 3(α) μπορούν να εξαχθούν 
σαν εξάρτημα επανδρωμένου αεροσκάφους ή σε ποσότη¬ 
τες που είναι κατάλληλες για ανταλλακτικά για επανδρω¬ 
μένα αεροσκάφη. 

(3) Στον Κωδικό 3(γ), η «εσωτερική επένδυση», κατάλ¬ 
ληλη για την επιφάνεια επαφής μεταξύ του στερεού καυ¬ 
σίμου και του περιβλήματος ή της μονωτικής επένδυσης, 
συνήθως είναι ένα εναιώρημα, που βασίζεται σε υγρό πο¬ 
λυμερές, από πυράντοχα ή μονωτικά υλικά, π.χ., ΗΤΡΒ γε¬ 
μισμένο με άνθρακα, ή άλλο πολυμερές με σκληρυντικά 
πρόσθετα προς ψεκασμό ή επίπαση πάνω στο εσωτερικό 
ενός περιβλήματος. 

(4) Στον Κωδικό 3(γ), η «μόνωση» που προορίζεται να 
εφαρμοσθεί στα συστατικά μέρη ενός πυραυλοκινητήρα, 
δηλαδή, το περίβλημα, τις εισόδους των ακροφυσίων, τα 
κλεισίματα το περιβλήματος, περιλαμβάνει σκληρυμμένα 
ή ημι-σκληρυμμένα τεμάχια από σύνθετο ελαστικό που 
περιέχει ένα μονωτικό ή πυράντοχο υλικό. Μπορεί επίσης 
να ενσωματωθεί σαν ένθετα ή κλαπέτα ανακούφισης των 
εντάσεων. 

(5) Οι μόνες σερβοβαλβίδες και αντλίες που καλύπτο¬ 
νται στο (ε) ανωτέρω, είναι οι ακόλουθες: 

α. Σερβοβαλβίδες σχεδιασμένες για ρυθμούς ροής 
ίσους ή μεγαλύτερους από 24 λίτρα ανά λεπτό, σε από¬ 
λυτη πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 7.000 ΚΡ8 (1.000 ρ$ί), 
που έχουν χρόνο απόκρισης ενεργοποιητή ίσο ή μικρό¬ 
τερο από 100 ΓΠ360. 

β. Αντλίες, για υγρά προωθητικά καύσιμα, με ταχύτητες 
άξονα ίσες ή μεγαλύτερες από 8.000 ΗΡΜ ή με πιέσεις 
εκροής ίσες ή μεγαλύτερες από 7.000 ΚΡβ (1.000 ρδί). 

(6) Συστήματα και συστατικά μέρη του Κωδικού 3(ε) 
μπορούν να εξαχθούν σαν εξάρτημα δορυφόρου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 4 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Προωθητικά καύσιμα και συστατικά χημικά για προωθη¬ 
τικά καύσιμα ως ακολούθως: 

(α) Προωθητικές ουσίες: 

(1) Υδραζίνη με περιεκτικότητα άνω του 70 τοις εκατό 
και τα παράγωγά της συμπεριλαμβανόμενης της μονομε- 
θυλικής υδραζίνης (ΜΜΗ). 

(2) Ασυμμετρική διμεθυλική υδραζίνη (ΙΙΟΜΗ). 

(3) Υπερχλωρικό αμμώνιο. 

(4) Σφαιρική κόνη αλουμινίου με σωματίδια ομοιόμορ¬ 
φης διαμέτρου μικρότερης από 500 χ 10® μ (500 μικρά) 
και περιεκτικότητα σε αλουμίνιο ίση ή μεγαλύτερη του 97 
τοις εκατό. 

(5) Μεταλλικά καύσιμα με μεγέθη σωματιδίων μικρό¬ 
τερα από 500 χ 10® γπ (500 μικρά), είτε σφαιρικά, ψεκά- 
δες, σφαιροειδή, απολεπισμένα ή αλεσμένα, αποτελού- 
μενα από 97 τοις εκατό ή παραπάνω από οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα: ζιρκόνιο, βηρύλλιο, βόριο, μαγνήσιο, 


ψευδάργυρος, και κράμματα αυτών - μέταλλο Μϊεοίι. 

(6) Νιτρο-αμίνες (κυκλοτετραμεθυλεν-τετρανιτραμίνη 
(ΗΜΧ)Μ κυκλοτετραμεθυλεντρινιτραμίνη (ΗΟΧ). 

(7) Υπερχλωρικά, χλωρικά ή χρωμικά άλατα αναμεμιγ- 
μένα με κονιοποιημένα μέταλλα ή άλλα συστατικά καυσί¬ 
μων υψηλής ενέργειας. 

(8) Καρβοράνια, δεκαβοράνια,' πενταβοράνια και παρά¬ 
γωγά τους. 

(9) Υγρά οξειδωτικά, ως ακολούθως: 

(0 Ν 2 0 3 

(Β) Ν0 2 /Ν 2 0 4 

Ρ) ν 2 ο 5 

(ίν) Ανεσταλμένο Ατμίζον Νιτρικό Οξύ (ΙΒΡΝΑ) 

(ν) Χημικές ενώσεις αποτελούμενες από φθόριο και ένα 
ή περισσότερα από τα άλλα αλογόνα, οξυγόνο ή άζωτο, 
(β) Πολυμερικές ουσίες: 

(1) Καρβοξυ-καταλήγον πολυβουταδιένιο (ΟΤΡΒ) 

(2) Υδροξυ-καταλήγον πολυβουταδιένιο (ΗΤΡΒ) 

(3) ΟΙγοίάγΙ αζίάθ ροΙγτηβΓ (6ΑΡ) 

(4) Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οξύ (ΡΒΑΑ) 

(5) Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οξύ-ακρυλονιτρίλιο 
(ΡΒΑΝ) 

(γ) Συνθετικά προωθητικά καύσιμα συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων προωθητικών καυσίμων από μορφοποιημένη κόλλα 
και προωθητικών καυσίμων με νιτρώδη σύνδεση. 

(δ) Αλλα προωθητικά καύσιμα με μεγάλη πυκνότητα 
ενέργειας όπως, Λάσπη Βορίου, που έχουν πυκνότητα 
ενέργειας ίση ή μεγαλύτερη από 40 χ 10 8 ]ουΙβδ/Κ9· 

(ε) Αλλα πρόσθετα και, παράγοντες προωθητικών καυ¬ 
σίμων: 

(1) Συνδετικοί παράγοντες ως ακολούθως: 

(ϊ) 1πδ(1-(2-πιβίΙιγΙ)3ζίπ(1ΐηγΙ)ρίΐ03ρΙιίηβ οχίάθ (ΜΑΡΟ) 

(Η) ίΠΓΠθ5ογΙ-1 (2-βΙίιγΙ)3ζϊπάίηθ (ΗΧ-868, ΒΙΤΑ) 

(ίϋ) “ΤθΓβποΙ” (ΗΧ-878), Προϊόν της αντίδρασης τετραε- 
θυλενπενταμίνης, ακρυλονιτρίλιου και ςΙγοίάοΙ 
(ίν) “Τβρβπ" (ΗΧ-879), Προϊόν της αντίδρασης ϊθίΙθΠθρβ- 
ηΐβτηϊη και ακρυλονιτριλίου 

(ν) ΡοΙγίυηοΙϊοηβΙ βζϊιΐάβηβ βππίαΙββ με ισοφθαλική, τριμε- 
σική, ισοκυανουρική, ή τριμεθυλαδιπική ραχοκοκκαλιά 
που έχουν επίσης μια ομάδα 2-πϊβίΙιγΙ ή 2-βΚτγΙ εζίπάΐηβ 
(ΗΧ-752 ΗΧ-874 και ΗΧ-877). 

(2) Σκληρυντικά και καταλύτες ως ακολούθως: 

(ί) ΤιΙρίιβηγΙ ΡίδΓηυίΙι (ΤΡΒ) 

(ϋ) ΙβορίιοΓοηβ άϋδοογβηβΐθ (ΙΡϋΙ) 

(3) Μετατροπείς ρυθμού καύσης ως ακολούθως: 

(ί) ΟβΙοοβπε 

(ϋ) Ν-όυίγΙ-ίβποοβηβ 
(ίϋ) Βυίβοβηβ 

(ίν) Άλλα παράγωγα του ϊθποοθπθ 

(4) Νιτρώδεις εστέρες και νιτρωδο-πλαστικοποιητές ως 
ακολούθως: 

(ί) ΤπβΙίιγΙθΠθ ςΙγεοΙ άϊηϊίΓβΙβ (ΤΕ60Ν) 

(Η) ΤπΓΠθΙΐΊγΙοΙθΙΐΊΗηβ ΙπηϊΐΓβΙβ (ΤΜΕΤΝ) 

(ίϋ) 1,2,4,-όυΙειηθΙποΙ ίηηΐΐΓβΙθ (ΒΤΤΝ) 

(ίν) ϋΐβίίιγίβπβ ςΙγοοΙ άίηΐΐΓαίβ (ϋΕΘϋΝ) 

(5) Σταθεροποιητές ως ακολούθως: 

(ί) 2-νιτροδιφενυλαμίνη 

(ϋ) Ν-μεθυλ-ρ-νιτροανιλίνη 

ΚΩΔΙΚΟΣ 5 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Παραγωγική τεχνολογία, ή «παραγωγικός εξοπλισμός» 
(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδιασμένων συ¬ 
στατικών μερών του) για: 
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(α) Παραγωγή, χειρισμό ή δοκιμή παραλαβής υγρών 
προωθητικών καυσίμων ή συστατικών καυσίμων που περι- 
γράφονται στον Κωδικό 4. 

(β) Παραγωγή, χειρισμό, ανάμιξη, σκλήρυνση, χύτευση, 
πρεσσάρισμα, μηχανική επεξεργασία, εξώθηση μέσω μή¬ 
τρας, ή δοκιμή παραλαβής στερεών προωθητικών καυσί¬ 
μων ή συστατικών καυσίμων που περιγράψονται στον Κω¬ 
δικό 4. 

Σημειώσεις στον Κωδικό 5: 

(1) Οι συνεχείς αναμικτήρες ή αναμικτήρες κατά παρτί¬ 
δες που καλύπτονται από το (β) ανωτέρω, είναι οι εξής: 
Αναμικτήρες κατά παρτίδες με συνολική ογκομετρική χω¬ 
ρητικότητα, ίση ή μεγαλύτερη από 110 λίτρα (30 γαλλό- 
νια), ή συνεχείς αναμικτήρες με πρόβλεψη για ανάμιξη εν 
κενώ στην περιοχή τιμών από μηδέν μέχρι 13,326 ΚΡβ με 
δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμι¬ 
ξης, και με τη μια ή την άλλη ή και τις δυο ακόλουθες ιδιό¬ 
τητες: 

α. Αντιεκρηκτικούς ηλεκτρικούς ή υδραυλικούς κινητή¬ 
ρες. 

β. Σύστημα έκτακτης ανάγκης για άνοιγμα του αναμι¬ 
κτήρα προς την ατμόσφαιρα σε περίπτωση πυρκαϊάς στον 
αναμικτήρα. 

(2) Ο ακόλουθος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στο (β) ανω¬ 
τέρω: 

α. Εξοπλισμός για την παραγωγή αλεσμένης (σε μέγε¬ 
θος αιωρουμένων σωματιδίων) ή σφαιρικής μεταλλικής 
σκόνης σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 

β. Μύλοι υδραυλικής ενέργειας για την λείανση ή άλεση 
υπερχλωρικού αμμωνΙου,ΗΟΧ ή ΗΜΧ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 6 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Εξοπλισμός, «τεχνικά στοιχεία» και διαδικασίες για την 
παραγωγή δομικών συνθετικών στοιχείων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα συστήματα του Κωδικού 1 ως ακο¬ 
λούθως και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη, και εξαρ¬ 
τήματα και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό γι' αυτά: 

(α) Κλωστήρια στα οποία οι κινήσεις τοποθέτησης, τύλι- 
ξης και περιστοφής των ινών είναι συντονισμένες και προ¬ 
γραμματισμένες σε τρεις ή περισσότερους άξονες, σχε¬ 
διασμένα για την κατασκευή συνθετικών δομικών στοι¬ 
χείων ή ενισχυμένων πλαστικών από ινώδη και νηματώδη 
υλικά, και συσκευές ελέγχου συντονισμού και προγραμα- 
τισμού. 

(β) Μηχανήματα κατασκευής ταινιών των οποίων οι κινή¬ 
σεις για την τοποθέτηση και το στρώσιμο της ταινίας και 
των φύλλων είναι συντονισμένες και προγραμματισμένες 
σε δύο ή περισσότερους άξονες σχεδιασμένα για την κα¬ 
τασκευή ατράκτων από συνθετικά υλικά και δομικών στοι¬ 
χείων βλημάτων. 

(γ) Υφαντήρια, συμπεριλαμβανομένων προσαρμογέων 
και συλλογών μετατροπής για την ύφανση, συνύφανση ή 
πλεξιδοποίηση ινών σχεδιασμένα για την κατασκευή ατρά¬ 
κτων από συνθετικά υλικά, εκτός από υφαντήρια που δεν 
έχουν τροποποιηθεί για τις ανωτέρω τελικές χρήσεις. 

(δ) Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την 
παραγωγή ινωδών ή νηματωδών υλικών ως ακολούθως: 

(1) Εξοπλισμός για τη μετατροπή πολυμερικών ινών 
(όπως ροΙγβοτγΙοΓπίίπΙβ) Γβγοπ ή ροΐγοβτόοδίίβηβ) συμπερι- 
λαμβανομένης ειδικής πρόβλεψης για ένταση των ινών 
κατά τη θέρμανση (Σημ. τ. Μετ.: για τη μετατροπή τους σε 
ίνες γραφίτη). 


(2) Εξοπλισμός για την απόθεση ατμών στοιχείων ή χη¬ 
μικών ενώσεων σε υποθέματα νημάτων υποβληθέντων σε 
θερμική κατεργασία και 

(3) Εξοπλισμός για την κλώση με υγρασία πυράντοχων 
κεραμικών (όπως οξείδιο του αλλουμινίου). 

(ε) Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για ει¬ 
δική επιφανειακή επεξεργασία ινών ή για την παραγωγή 
δομικών στοιχείων προεμβαπτισμένων (σε ρητίνη) ή προ- 
μορφοποιημένων. 

(στ) «Τεχνικά στοιχεία» (συμπεριλαμβανομένων των 
συνθηκών επεξεργασίας) και διαδικασίες για τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας, πιέσεων ή ατμόσφαιρας σε αυτόκλειστους 
κλιβάνους, ή υδροκλάβους όταν χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή συνθετικών (δομικών στοιχείων) ή μερικά 
επεξεργασμένων συνθετικών (δομικών στοιχείων). 

Σημείωση στον Κωδικό 6: 

1. Παραδείγματα συστατικών μερών και εξαρτημάτων 
για τα μηχανήματα που καλύπτονται από αυτόν τον Κωδικό 
είναι: καλούπια, άτρακτοι τόρνου, μήτρες, μόνιμα προσαρ¬ 
τήματα και εργαλεία για την προδιαμορφωτική συμπίεση, 
σκλήρυνση, χύτευση, σύμπηξη από κονιοποιημένη πρώτη 
ύλη (δίηΐβππς) ή συγκόλληση δομικών στοιχείων από συν¬ 
θετικά υλικά, ενισχυμένα πλαστικά και κατασκευές απ’ 
αυτά. 

2.0 εξοπλισμός που καλύπτεται από το εδάφιο (ε) περι¬ 
λαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε κυλίνδρους, εντατή- 
ρες, εξοπλισμό επίχρισης, κοπτικό εξοπλισμό και καλού¬ 
πια σΙΙσΚθΓ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 7 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Εξοπλισμός και «τεχνολογία» πυρολυτικής εναπόθεσης 
και συμπύκνωσης ως ακολούθως: 

(α) «Τεχνολογία» για την παραγωγή πυρολυτικά παρα- 
χθέντων υλικών σχηματισθέντων πάνω σε καλούπι, άτρα¬ 
κτο ή άλλο υπόστρωμα από πρόδρομα αέρια που αποσυ¬ 
ντίθενται στην περιοχή θερμοκρασιών από τους 1.300 μέ¬ 
χρι τους 2.900 βαθμούς Κελσίου σε πιέσεις από 130 Ρβ (1 
γτϊγπ Η 9 ) μέχρι 20 ΚΡβ (150 γπγπ Ης) συμπεριλαμβανομένης 
τεχνολογίας για τη σύνθεση των προδρόμων αερίων, τους 
ρυθμούς ροής και τα χρονοδιαγράμματα και τις παραμέ¬ 
τρους ελέγχου διεργασιών. 

(β) Ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για τις ανωτέρω 
διεργασίες. 

(γ) Εξοπλισμός και συσκευές ελέγχου διεργασιών και ει¬ 
δικά σχεδιασμένο λογισμικό προς τούτο, σχεδιασμένα ή 
τροποποιημένα για τη συμπύκνωση και πυρόλυση πυραυ¬ 
λικών ακροφυσίων και κώνων οχημάτων επανόδου στην 
ατμόσφαιρα δομημένων από συνθετικά υλικά. 

Σημειώσεις στον Κωδικό 7: 

(1) 0 εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο (γ) ανωτέρω 
είναι ισοστατικές πρέσσες που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστη πίεση λειτουργίας ίση ή μεγαλύτερη από 69 
ΜΡβ (10.000 ρεί). 

β. Σχεδιασμένες να επιτυγχάνουν και να διατηρούν 
ελεγχόμενο θερμικό περιβάλλον ίσο ή ανώτερο από 600 
βαθμούς Κελσίου και 

γ. Που να έχουν κοίλωμα θαλάμου με εσωτερική διάμε¬ 
τρο ίση ή μεγαλύτερη από 254 γππι (10 ίντσες). 

(2) Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο (γ) ανωτέρω 
είναι κάμινοι εναπόθεσης χημικών ατμών σχεδιασμένες ή 
τροποποιημένες για τη συμπύκνωση συνθετικών υλικών 
άνθρακα - άνθρακα. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 8 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Δομικά υλικά χρησιμοποιήσιμα στα συστήματα του Κω¬ 
δικού 1, ως ακολούθως: 

(α) Συνθετικές δομές, συνθετικά φύλλα, και κατα¬ 
σκευές από αυτά, συμπεριλαμβανομένων δομικών στοι¬ 
χείων γι’ αυτές, προεμβαπτισμένων σε ρητίνη και προμορ- 
(ροποιημένων ινών με μεταλλική επικάλυψη, ειδικά σχε¬ 
διασμένες για χρήση στα συστήματα του Κωδικού 1 και τα 
υποσυστήματα του Κωδικού 2 φτιαγμένες είτε με οργα¬ 
νική είτε με μεταλλική θεμελιώδη ουσία με χρήση ινωδών 
ή νηματωδών ενισχύσεων που έχουν ειδική δύναμη εφελ- 
κυσμού μεγαλύτερη από 7,62 χ ΙΟ 4 ιπ (3 χ 10® Ιντσες και 
ειδικά συντελεστή (ιτκχΐυΐυδ) μεγαλύτερο από 3,18 χ 10® 
πι (1,25 χ 10® Ιντσες). 

(β) Ανακορεσμένα πυρολυμένα υλικά (δηλαδή άνθρακα- 
άνθρακα) σχεδιασμένα για πυραυλικά συστήματα. 

(γ) Ανακρυσταλλοποιημένοι λεπτόκοκκοι γραφίτες 
χύμα (με πυκνότητα τουλάχιστον 1,72ςι/οο μετρημένη 
στους 15 βαθμούς ΚελσΙου, πυρολυτικοΐ, ή ινοενισχυμένοι 
γραφίτες χρησιμοποιήσιμοι για πυραυλικά ακροφύσια και 
κώνους οχημάτων επανόδου στην ατμόσφαιρα. 

(δ) Κεραμικά συνθετικά υλικά (με διηλεκτρική σταθερά 
μικρότερη από 6 σε συχνότητες από 100 Ηζ μέχρι 10.000 
ιίπΙίζ) για χρήση σε θόλους βλημάτων, και άψητο κεραμικό 
από ενισχυμένο καρβίδιο του πυριτίου δυνάμενο να υπο¬ 
βληθεί σε μηχανική κατεργασία χρησιμοποιήσιμο για μύ¬ 
τες. 

(ε) Βολφράμιο, μολυβδένιο και κράμματα αυτών των με¬ 
τάλλων με τη μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή βίοιπίζβά 
σωματιδίων με διάμετρο Ιση ή μικρότερη από 500 μικρά με 
καθαρότητα Ιση ή υψηλότερη από 97 τοις εκατό για την 
κατασκευή συστατικών μερών πυραυλοκινητήρων δηλαδή 
θερμικών θωράκων, υποστρωμάτων ακροφυσίων, λαιμών 
ακροφυσίων, και επιφανειών ελέγχου ωστικού ανύσμα¬ 
τος. 

(στ) Χάλυβες «πιβΓεςίης» (Μαρτενσιτικοΐ χάλυβες χαρα¬ 
κτηριζόμενοι γενικά από υψηλή περιεκτικότητα νικελίου 
και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα άνθρακα και τη χρήση 
αναπληρωματικών στοιχείων για σκλήρυνση με την πά¬ 
ροδο του χρόνου *Σημ. τ. Μετ.: γνωστοί και σαν χάλυβες 
αέρα») με Τελική Δύναμη Εφελκυσμού Ιση ή μεγαλύτερη 
από 1,5 χ 10® Ρβ, μετρούμενη στους 20 βαθμούς Κελ- 
σίου. 

Σημείωση στον Κωδικό 8: 

Οι Χάλυβες πτιαταξίίης καλύπτονται από το εδάφιο 8 (στ) 
ανωτέρω από την άποψη αυτού του Προσαρτήματος μόνο 
με τη μορφή ελασμάτων, πλακών ή σωλήνων με πάχος τοι¬ 
χωμάτων ή πλάκας ίσο ή μικρότερο από 5,0 γπγπ (0,2 της 
ίντσας). 

ΚΩΔΙΚΟΣ 9 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II. 

Εξοπλισμός και συστήματα οργάνων, πλοήγησης και 
ανεύρεσης της κατεύθυνσης, και συναφής εξοπλισμός 
παραγωγής και δοκιμής ως ακολούθως· και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα συστατικά μέρη λογισμικό γι' αυτά: 

(α) Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνων πτήσης, που 
περιλαμβάνουν γυροσκοπικούς σταθεροποιητές ή αυτό¬ 
ματους πιλότους και λογισμικό ενσωμάτωσής τους, σχε¬ 
διασμένα ή τροποποιημένα προς χρήση στα συστήματα 
του Κωδικού 1 · 

(β) Γυρο-αστρο πυξίδες και άλλες συσκευές που συνά¬ 


γουν την θέση ή την κατεύθυνση μέσω αυτόματης παρα¬ 
κολούθησης της πορείας ουρανίων σωμάτων ή δορυφό¬ 
ρων 

(γ) Μετρητές επιτάχυνσης με τιμή κατωφλίου Ιση ή μι¬ 
κρότερη από Ο,Οδς, ή με σφάλμα γραμμικότητας συν- 
πλήν 0,25 τοις εκατό της πλήρους απόκλισης, ή αμφό- 
τερα, που είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε συστήματα 
πλοήγησης αδρανείας ή σε συστήματα καθοδήγησης πα¬ 
ντός τύπου - 

(δ) Όλοι οι τύποι γυροσκοπίων που είναι χρησιμοποιήσι¬ 
μοι στα συστήματα του Κωδικού 1, με ονομαστική σταθε¬ 
ρότητα ρυθμού απόκλισης μικρότερη από 0,5 της μοίρας 
(1 δίςπιβ ή ππδ) ανά ώρα σε περιβάλλον 1 9- 
(ε) Μετρητές επιτάχυνσης συνεχούς εξόδου ή γυρο¬ 
σκόπια οποιουδήποτε τύπου, με προδιαγραφές λειτουρ¬ 
γίας σε επίπεδα επιτάχυνσης πάνω από 1009 ’ 

(στ) Αδρανειακός ή άλλος εξοπλισμός που να χρησιμο¬ 
ποιεί μετρητές επιτάχυνσης που περιγράφονται από τα 
εδάφια (γ) και (ε) ανωτέρω ή γυροσκόπια που περιγράφο- 
νται από τα εδάφια (δ) και (ε) ανωτέρω, και συστήματα με 
ενσωματωμένο τέτοιο εξοπλισμό, και ειδικά σχεδιασμένο 
λογισμικό γι’ αυτό- 

(ζ) Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός δοκιμών, ρύθμισης, 
και ευθυγράμμισης, και «παραγωγικός εξοπλισμός» για τα 
ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: 

(1) Για εξοπλισμό γυροσκοπίων λέιζερ, ο ακόλουθος 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό κα¬ 
τόπτρων, που έχουν την εμφαινόμενη ή καλύτερη ακρί¬ 
βεια κατωφλιού: 

(ί) Μετρητής σκέδασης (ΙΟρρπι). 

(ϋ) Μετρητής ανάκλασης (δΟρριπ): 

(ίίί) Μετρητής κατατομής (5 ΑηςείΓΟίτΐδ). 

(2) Για το λοιπό αδρανειακό εξοπλισμό: 

(ί) Συσκευή Δοκιμής της Μονάδας Αδρανειακής Μέτρη¬ 
σης (ΙΜυ ΜοάυΙβ). 

(μ) Συσκευή Δοκιμής Πλατφόρμας ΙΜυ. 

(Ιίί) Εξάρτημα Χειρισμού Σταθερού Στοιχείου ΙΜυ. 

(ίν) Εξαρτήματα Ζυγοστάθμισης Πλατφόρμας ΙΜυ. 
Σταθμός Ελέγχου Συντονισμού Γυροκομείου. 
(νί)Σταθμός Δυναμικής Ζυγοστάθμισης Γυροσκοπίου. 
νϋ Σταθμός Ελέγχου Κινητήρα Εκκίνησης Γυροσκο¬ 
πίου. 

(νίϋ) Σταθμός Εκκένωσης και Πλήρωσης Γυροσκο¬ 
πίου. 

(χί) Φυγοκεντρικό εξάρτημα για Έδρανα Γυροσκο¬ 
πίου. 

(χ) Σταθμός Ευθυγράμησης Αξονα Μετρητή Επιτάχυν¬ 
σης. 

(χί) Σταθμός Ελέγχου Μετρητή Επιτάχυνσης. 
Σημειώσεις στον Κωδικό 9: 

(1) Τα είδη από το (α) μέχρι το (στ) μπορούν να εξαχθούν 
σαν εξάρτημα απανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου 
ή σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά για επάν- 
δρωμένα αεροσκάφη. 

(2) Στο εδάφιο (δ): 

α. Ο αριθμός απόκλισης ορίζεται σαν ο χρονικός ρυθμός 
απόκλισης της εξόδου από την επιθυμητή έξοδο. Αποτε- 
λείται τυχαία και συστατικά στοιχεία και εκφράζεται σαν 
ισοδύναμη γωνιακή απόκλιση ανά μονάδα χρόνου όσον 
αφορά το αδρανές διάστημα. 

β. Η σταθερότητα εκφάζεται σαν δίεηάβτό απόκλιση (1 
519 ΠΠ 8 ) της διακύμανσης μιας ορισμένης παραμέτρου από 
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τη βαθμονομημένη της τιμή μετρούμενη υπό σταθερές 
συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτή μπορεί να εκφρασθεΐ σαν 
συνάρτηση του χρόνου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 10 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Συστήματα ελέγχου πτήσης και «τεχνολογία» ως ακο¬ 
λούθως: 

σχεδιασμένα ή τροποιημένα για τα συστήματα του Κωδι¬ 
κού 1 καθώς και ο ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός δοκι¬ 
μών, βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης προς τούτο: 

(α) Υδραυλικά, μηχανικά, ηλεκτρο-οπτικά ή ηλεκτρομη- 
χανικά συστήματα ελέγχου πτήσης (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων συστημάτων «ίΙγ-όγ-ννίΓθ» με τη βοήθεια Η/Υ). 

(β) Εξοπλισμός ελέγχου συμπεριφοράς. 

(γ) Τεχνολογία σχεδιασμού για την ενσωμάτωση ατρά¬ 
κτου, προωθητικού συστήματος και επιφανειών ελέγχου 
άνωσης αεροσκάφους για τη βελτιστοποίηση της αεροδυ¬ 
ναμικής απόδοσης απ’ άκρη σ' άκρη του πεδίου παραμέ¬ 
τρων πτήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους. 

(δ) Τεχνολογία σχεδιασμού για την ενσωμάτωση των 
στοιχείων ελέγχου πτήσης, καθοδήγησης και πρόωσης σε 
ένα σύστημα πτητικής διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση 
της τροχιάς πυραυλικού συστήματος. 

Σημείωση στον Κωδικό 10: 

Τα είδη (α) και (β) μπορούν να εξαχθούν σαν εξάρτημα 
επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου ή οε ποσότη¬ 
τες κατάλληλες για ανταλλακτικά για επανδρωμένα αερο¬ 
σκάφη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 11 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Αεροναυτιλιακός εξοπλισμός, «τεχνολογία» και συστα¬ 
τικά μέρη ως ακολούθως· σχεδιασμένος ή τροποποιημέ¬ 
νος για χρήση στα συστήματα του Κωδικού 1, και ειδικά 
σχεδιασμένο λογισμικό προς τούτο: 

(α) Συστήματα ραντάρ και λέιζερ ραντάρ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των υψομέτρων. 

(β) Παθητικοί αισθητήρες για τον προσανατολισμό σε 
σχέση με καθορισμένες ηλεκτρομαγνητικές πηγές (ρα- 
διογωνιομετρικός εξοπλισμός) ή χαρακτηριστικά του εδά¬ 
φους. 

(γ) ΘΙοόβΙ Ρθ3ϊΙΐοηίη9 δγδίβππ (<3Ρ3) ή παρόμοιοι δορυ¬ 
φορικοί δέκτες. 

(1) Ικανοί να παρέχουν στοιχεία πλοήγησης κάτω από 
τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: 

(ΐ) Σε ταχύτητες άνω των 515πι/3βο (1.000 ναυτικά μί- 
λια/ώρα) και 

ϋ) Σε υψόμετρα άνω των 18 χιλιομέτρων (60.000 πόδια) 
ή 

(2) Σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση με μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη που καλύπτονται απο τον Κω¬ 
δικό 1. 

(δ) Ηλεκτρονικές συσκευές και συστατικά μέρη ειδικά 
σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση και λειτουργία σε 
θερμοκρασίες άνω των 125 βαθμών ΚελσΙου. 

(ε) Τεχνολογία σχεδιασμού για την προστασία αεροναυ- 
τιλιακών και ηλεκτρικών υποσυστημάτων απο κινδύνους 
ηλεκτρομαγνητικών παλμών (ΕΜΡ) και ηλεκτομαγνητικών 
παρεμβολών (ΕΜΙ) από εξωτερικές πηγές, ως ακολού¬ 
θως: 

(1) Τεχνολογία σχεδιασμού για συστήματα θωράκι- 
σης. 

(2) Τεχνολογία σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ατρωτο- 
ποιημένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και υποσυστημά¬ 
των. 


(3) Προσδιορισμός κριτηρίων ατρωσίας για τα ανω¬ 
τέρω. 

Σημειώσεις στον Κωδικό 11: 

(1) 0 εξοπλισμός του Κωδικού 11 μπορεί να εξαχθεί σαν 
εξάρτημα επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου ή 
σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά για επανδρω¬ 
μένα αεροσκάφη. 

(2) Παραδείγματα εξοπλισμού που περιλαμβάνονται σε 
αυτό τον Κωδικό: 

α. Εξοπλισμός καμπύλών χαρτιγράφησης εδάφους, 
β. Εξοπλισμός χαρτογράφησης και συσχέτισης σκηνι¬ 
κού (τόσο ψηφιακός όσο και αναλογικός), 
γ. Εξοπλισμός ραντάρ πλοήγησης ΟορρΙβΓ. 
δ. Παθητικός συμβολομετρικός εξοπλισμός, 
ε. Εξοπλισμός αισθητήρων απεικόνισης (τόσο ενεργητι¬ 
κός όσο και παθητικός). 

(3) Στο εδάφιο (α), τα συστήματα λέιζερ ραντάρ ενσω¬ 
ματώνουν εξειδικευμένες τεχνικές εκπομπής, σάρωσης, 
λήψης και επεξεργασίας σήματος για τη χρησιμοποίηση 
των λέιζερ για ηχω - τηλεμετρία, προσανατολισμό και διά¬ 
κριση στόχων μέσω των χαρακτηριστικών θέσης, ακτινικής 
ταχύτητας και σωματικής ανάκλασης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 12 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Εξοπλισμός υποστήριξης εκτόξευσης, εγκαταστάσεις 
και λογισμικό για τα συστήματα του Κωδικού 1, ως ακο¬ 
λούθως: 

(α) Οργανα και συσκευές σχεδιασμένα ή τροποποιη¬ 
μένα για το χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση και εκτό¬ 
ξευση των συστημάτων του Κωδικού 1. 

(β) Οχήματα σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη μετα¬ 
φορά, το χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση και εκτόξευση 
των συστημάτων και Κωδικού 1. 

(γ) Μετρητές βαρύτητας (ςΓβνίπιβΙθΓδ), μετρητές κλίσης 
βαρύτητας, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, 
σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για εναέρια ή θαλάσσια 
χρήση, και που να έχουν στατική ή λειτουργική ακρίβεια 
ίση ή καλύτερη από 7 χ 10 - ® πι/εβο 2 (0,7 ΓπίΙΙίς&Ι), με χρόνο 
σταθεροποίησης ένδειξης ίσο ή μικρότερο των δύο πρώ¬ 
των λεπτών. 

(δ) Εξοπλισμός τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού χρησιμο¬ 
ποιήσιμος σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραυλικά 
συστήματα. 

(ε) Ανιχνευτικά συστήματα ακρίβειας: 

(1) Ανιχνευτικά συστήματα που χρησιμοποιούν μετα¬ 
φραστή εγκατεστημένο στο πυραυλικό σύστημα ή μη 
επανδρωμένο αεροσκάφος σε συνδυασμό με είτε επίγεια 
είτε εναέρια σημεία αναφοράς είτε δορυφορικά συστή¬ 
ματα πλοήγησης για την παροχή μετρήσεων σε πραγμα¬ 
τικό χρόνο (Γβ&Ι ΰΓπβ)της θέσης και ταχύτητας κατά τη 
διάρκεια της πτήσης. 

(2) Τηλέμετρα ραντάρ συμπεριλαμβανομένων των συ¬ 
ναφών οπτικών / υπερύθρων ιχνηλατών και του ειδικά σχε¬ 
διασμένου λογισμικού προς τούτω με όλες τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 

(ί) γωνιακή διακριτικότητα καλύτερη από 3 σιΐΙΙϊ - Γβάίβπε 
(0,5 ππϊΐδ). 

(ίί) και εμβέλεια ίση ή μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων με 
διακριτικότητα εμβέλειας καλύτερη από 10 μέτρα ΗΜδ. 

3ϋί) και διακριτικότητα ταχύτητας καλύτερη από 3 μέτρα 
ανά δευτερόλεπτο. 

(3) Λογισμικό που επεξεργάζεται κατεγραμμένα στοι¬ 
χεία μετά την πτήση, καθιστώντας δυνατό τον προσδιορι- 
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σμό της θέσης του σκάφους καθ’ όλη τη διάρκεια της πτή¬ 
σης τους. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 13 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Αναλογικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ή ψηφιακοί δια¬ 
φορικοί αναλυτές σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για 
χρήση στα συστήματα του κωδικού 1, που να έχουν είτε το 
ένα είτε το άλλο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(α) Να έχουν προδιαγραφές για συνεχή λειτουργία σε 
θερμοκρασίες από μεΐον 45 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 
πάνω απο 55 βαθμούς Κελσίου ή 
(β) Σχεδιασμένοι για χρήση κάτω από αντίξοες συνθή¬ 
κες ή « ατρωτοποιημένοι στην ακτινοβολία». 

Σημείωση στον Κωδικό 13: 

Ο εξοπλισμός του Κωδικού 13 μπορεί να εξαχθεί σαν 
εξάρτημα επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου ή 
σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλακτικά για επανδρω¬ 
μένα αεροσκάφη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 14 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Ψηφιακοί - προς - Αναλογικούς Μετατροπείς, χρησιμο- 
πιήσιμοι στα συστήματα του Κωδικού 1, που να έχουν είτε 
το ένα είτε το άλλο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(α) Σχεδιασμένοι να καλύπτουν στρατιωτικές προδια¬ 
γραφές για εξοπλισμό που να λειτουργεί κάτω από αντί¬ 
ξοες συνθήκες ή 

(β) Σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική 
χρήση και να είναι ένας από τους ακόλουθους τύπους: 

(1) «Μικροκυκλώματα» (τσιπάκια) ψηφιακών - προς - 
αναλογικούς μετατροπέων, που είναι «ατρωτοποιημένα 
στην ακτινοβολία» ή έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηρι¬ 
στικά: 

(ί) Να έχουν διακριτική ευχέρεια ίση ή ανώτερη των 8 
όίΐδ. 

(ίϊ) Να έχουν προδιαγραφές λειτουργίας στην περιοχή 
θερμοκρασιών απο μείον 54 βαθμούς Κελσίου και από 
125 βαθμούς κελσίου καί πάνω. 

(Ηί) Να είναι ερμητικά σφραγισμένα. 

(2) Τυπωμένα κυκλώματα ή αυτόνομες μονάδες αναλο¬ 
γικών - προς - ψηφιακούς μετατροπέων με ηλεκτρική εί¬ 
σοδο, με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(ϊ) να έχουν διακριτική ευχέρεια ίση ή ανώτερη των βόίίε 
(ϋ) Να έχουν προδιαγραφές λειτουργίας στην περιοχή 
θερμοκρασιών απο μείον 45 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 
πάνω από 125 βαθμούς Κελσίου και 
(ϋί) Να ενσωματώνουν «μικροκυκλώματα» που αναφέρο- 
νται στο εδάφιο (1) ανωτέρω. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 15 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Εγκαταστάσεις δοκιμών και εξοπλισμός δοκιμών χρησι¬ 
μοποιήσιμος για τα συστήματα του Κωδικού 1 και Κωδικού 
2 ως ακολούθως και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό προς 
τούτο: 

(α) Εξοπλισμός δοκιμών δονήσεων με χρήση ψηφιακών 
τεχνικών ελέγχου, και εξοπλισμός ανάδρασης ή κλειστού 
βρόχου προς τούτο, ικανός να δονεί ένα σύστημα στα 10 9 
ΒΜ3 ή περισσότερο σε συχνότητες μεταξύ 20 Ηζ και 
2.000 Ηζ και να μεταδίδει δυνάμεις ίσες ή μεγαλύτερες 
από 50 ΚΝ (11.250 Ι&5) 

(β) Αεροδυναμικές σήραγγες για ταχύτητες Ισες ή μεγα¬ 
λύτερες από 0,9 Μαοίι. 

(γ) Πάγκοι / στηρίγματα δοκιμών που αντέχουν σε πυρά- 
βλους με στερά ή υγρά προωθητικά καύσιμα ή πυραυλοκι- 
νητήρες με ώση πάνω από 90 ΚΝ (20.000 Ιόε), ή που 


έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης των συνιστω¬ 
σών της ώσης σε τρεις άξονες. 

(δ) Περιβαλλοντικοί θάλαμοι και ανηχωΐκοί θάλαμοι ικα¬ 
νοί να προσομοιώνουν τις ακόλουθες συνθήκες πτήσης: 

(1) Υψόμετρο Ισο ή μεγαλύτερο από 15.000 μέτρα ή 

(2) θερμοκρασία από τουλάχιστον μείον 50 βαθμούς 
Κελσίου μέχρι πάνω από τους 125 βαθμούς Κελσίου και 
είτε 

(3) Περιβάλλοντα δονήσεων με ένταση ίση ή ανώτερη 
από 10 9 ΒΜδ σε συχνότητες μεταξύ 20 Ηζ ΚΑΙ 2.000 Ηζ 
που να μεταδίδουν δυνάμεις ίσες ή μεγαλύτερες απο 5 
ΚΝ, για περιβαλλοντικούς θαλάμους ή 

(4) Ακουστικά περιβάλλοντα με συνολικό επίπεδο πίε¬ 
σης ήχου ίσο ή ανώτερο από 140 όΒ(με τιμή αναφοράς 
2x10-5 Ν ανά τετραγωνικό μέτρο) ή με ονομαστική ισχύ 
εξόδου ίση ή μεγαλύτερη από 4 ΚϊΙοννεΜε, για ανηχωϊκούς 
θαλάμους. 

(ε) Ακτινογραφικάς εξοπλισμός ικανός να παρέχει ηλε- 
κτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από «Βγθιτί33- 
ίΓβίιΙυπ9» από επιταχυνθέντα ηλεκτρόνια με τάση επιτά¬ 
χυνσης ίση ή μεγαλύτερη από 2 Μεν ή με χρήση ραδιενερ¬ 
γών πηγών με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από 1 Μεν, 
εκτός από αυτούς που είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ιατρι¬ 
κούς σκοπούς. 

Σημείωση στον Κωδικό 15 (α): 

Ο όρος «ψηφιακός έλεγχος» αναφέρεται σε εξοπλισμό, 
οι λειτουργίες του οποίου ελέγχονται αυτόματα, εν όλω ή 
εν μέρει, από αποθηκευμένα (σε μνήμη) και ψηφιακά κω- 
δικοποιημένα ηλεκτρικά σήματα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 16 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, ή ειδικά σχεδιασμένο λο¬ 
γισμικό με συναφείς ειδικά σχεδιασμένους υβριδικούς 
(συνδυασμένους αναλογικούς/ψηφιακούς) ηλεκτρονι¬ 
κούς υπολογιστές, για την προτυποποίηση, προσωμοίωση 
ή την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των συστημάτων του 
Κωδικού 1 και Κωδικού 2. 

Σημείωση στον Κωδικό 16: 

Η προτυποποίηση περιλαμβάνει ιδιαιτέρως την αεροδυ¬ 
ναμική και θερμοδυναμική ανάλυση των συστημάτων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 17 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Υλικά, συσκευές, και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για 
μειωμένα παρατηρήσιμα όπως αντανακλαστικότητα στο 
ραντάρ, υπεριώδεις/υπέρυθρες «υπογραφές» και ακου¬ 
στικές «υπογραφές» (δηλαδή τεχνολογία είθεΐΐίι), για 
εφαρμογές χρησιμοποιήσιμες για τα συστήματα του Κωδι¬ 
κού 1 και Κωδικού 2, παραδείγματος χάριν: 

(α) Δομικά υλικά και επιχρίσματα ειδικά σχεδιασμένα για 
μειωμένη αντανακλαστικότητα στο ραντάρ. 

(β) Επιχρίσματα, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, 
ειδικά σχεδιασμένα για μειωμένη ή ειδικά διαμορφωμένη 
αντανακλαστικότητα ή εκπομπή στα μικροκυματικά, υπέ¬ 
ρυθρα ή υπεριώδη φάσματα, εκτός όταν χρησιμοποιούνται 
ειδικά για το θερμικό έλεγχο δορυφόρων. 

(γ) Ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό ή τράπεζες δεδομέ¬ 
νων για ανάλυση μείωσης «υπογραφής». 

(δ) Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα μέτρησης διατομής 
ραντάρ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 18 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 
Συσκευές για χρήση στην προστασία πυραυλικών συ¬ 
στημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά των 
πυρηνικών επιδράσεων (π.χ. Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός 



4410 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΕΜΡ), ακτίνες X, συνδυασμένες επιδράσεις ωστικού και 
θερμικού κύματος), και χρησιμοποιήσιμες για τα συστή¬ 
ματα του Κωδικού 1, ως ακολούθως: 

(α) «Μικροκυκλώματα» και ανιχνευτές «ατρωτοποιη- 
μένα στην ακτινοβολία». 

(β) θόλοι σχεδιασμένοι να αντέχουν σε συνδυασμένο 
θερμικό σοκ μεγαλύτερο απο 100 οεΙ/ες ογπ συνοδευό- 
μενο από υπερπίεση αιχμής μεγαλύτερη απο 50 Κρβ (7 
ρουπάε ανά τετραγωνική Ιντσα). 

Σημείωση στον Κωδικό 18 (α): 

Ο ανιχνευτής ορίζεται σαν μια μηχανική, ήλεκτρική, 
οπτική ή χημική συσκευή που αυτόματα αναγνωρίζει και 
καταγράφει ή καταχωρεί ένα ερέθισμα όπως μία περιβαλ¬ 
λοντική μεταβολή πίεσης ή θερμοκρασίας, ένα ηλεκτρικό 
ή ηλεκτρομαγνητικό σήμα ή ακτινοβολία από ένα ραδιε¬ 
νεργό υλικό. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 19 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Πλήρη συστήματα πυραύλων (συμπεριλαμβανομένων 
των βαλλιστικών βλημάτων, των εκτοξευτών χώρου και 
των πυραύλων ανίχνευσης) και εναέρια οχήματα μη κατευ- 
θυνόμενα (συμπεριλαμβανομένων των βλημάτων περιπο¬ 
λίας, μηχανημάτων στόχου και όπλων αναγνώρισης) που 
δεν καλύπτονται από το άρθρο 1, ικανά για μέγιστη εμβέ¬ 
λεια Ιση η ανώτερη των 300 χιλιομέτρων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 20 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II 

Πλήρη υποσυστήματα, χρησιμοποιήσιμα στα συστήματα 
του Κωδικού 19, αλλά όχι στα συστήματα του Κωδικού 1, 
καθώς και οι ειδικά σχεδιασμένες «παραγωγικές εγκατα¬ 
στάσεις» και ο «παραγωγικός εξοπλισμός» γι’ αυτά. 

(Α) Μεμονωμένες βαθμίδες πυραύλων. 

(Β) Πυραυλοκινητήρες στερεών ή υγρών καυσίμων, με 
συνολική ωστική ικανότητα 8,14x10® Ν.8Ε0 (1,91x10® 
Ιό.δβσ) ή μεγαλύτερη, αλλά πάντως μικρότερη από 
1,1x10® Ν.δβο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

α) Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αντι¬ 
κειμένων. 

Ο όρος αντικείμενο καλύπτει επίσης τους εξοπλισμούς 
και τις «τεχνολογίες». 

Τα αντικείμενα της Κατηγορίας I, που αντιστοιχούν στις 
Κατηγορίες I και II του καταλόγου, είναι αυτά που παρου¬ 
σιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία. 

Αν ένα αντικείμενο της Κατηγορίας I περιλαμβάνει σε 
ένα σύστημα, το Ιδιο το σύστημα είναι ταξινομημένο στην 
Κατηγορία I, εκτός αν το ενσωματωμένο αντικείμενο δεν 
μπορεί να διαχωριστεί, απομακρυνθεί ή αντιγραφεί (επα- 
ναπαραχθεΙ). 

Τα αντικείμενα που κατατάσσονται στην Κατηγορία II 
αντιστοιχούν σε όλα τα αντικείμενα του καταλόγου που 
δεν ανήκουν στην Κατηγορία I. 

β) Η μεταφορά «τεχνολογίας» που συνδέεται άμεσα με 
κάθε αντικείμενο του τεχνικού Παραρτήματος Α θα υπό- 
κειται επίσης σε εξέταση και έλεγχο όπως το Ιδιο το αντι¬ 
κείμενο, συμφώνως με τα πλαίσια της εθνικής νομοθε¬ 
σίας. 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον τελικό χρήστη 
να εγκαταστήσει, τοποθετήσει, συντηρήσει και επισκευά¬ 
σει το αντικείμενο που εισάγει και το οποίο περιλαμβάνε¬ 
ται στο τεχνικό Παράρτημα Α, θα πρέπει να εκδίδεται για 


το σκοπό αυτό άδεια εξαγωγής που να περιλαμβάνει την 
ελάχιστη απαραίτητη τεχνολογία. 

γ) Κατά την ανασκόπηση των προτεινομένων εφαρμο¬ 
γών σχετικά με εξαγωγές ολοκληρωμένων εφαρμογών, 
ολοκληρωμένων πυραυλικών συστημάτων μη επανδρωμέ¬ 
νων εναέριων οχημάτων που περιγράφονται στους κωδι¬ 
κούς 1 και 19, καθώς και εξοπλισμού ή τεχνολογίας που 
παρατίθενται στο τεχνικό Παράρτημα Α. Οι ελληνικές αρ¬ 
χές θα λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ισοσταθμίσεως 
βελινεκούς και ωφέλιμου φορτίου. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

α) η ανάπτυξη συνδέεται με όλα τα προηγούμενα στάδια 
της «παραγωγής» όπως: 

* η επινόηση 

* οι μελέτες που οδήγησαν στην επινόηση 

* οι αναλύσεις που οδήγησαν στην επινόηση 

* η μεθοδολογία που οδήγησε στην επινόηση 

* η συναρμολόγηση και οι δοκιμές των μοντέλλων 

* τα καθοδηγητικά διαγράμματα παραγωγής 

* τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επι¬ 
νόηση 

* η διαδικασία υλοποιήσεως από τη στιγμή της επινόησης 
στο τελικό προϊόν 

* ο τρόπος της διαμόρφωσης 

* οι μέθοδοι ολοκλήρωσης 

* τα προσχέδια 

β) Ένα «μικροκύκλωμα» καθορίζεται ως συσκευή στην 
οποία ένας αριθμός παθητικών και ή ενεργητικών στοι¬ 
χείων θεωρούνται ως συνδεδεμένα με αόρατο τρόπο 
πάνω ή στο εσωτερικό μιας συνεχούς δομής για την εξα¬ 
σφάλιση της λειτουργίας του κυκλώματος. 

γ) Η «παραγωγή» καλύπτει όλα τα στάδια κατασκευής, 
όπως: 

* η μηχανολογία της παραγωγής 

* η κατασκευή 

* η ολοκλήρωση 

* η συναρμολόγηση 

* ο έλεγχος 

* οι δοκιμές 

* η εξασφάλιση ποιότητας 

δ) Ο όρος «εξοπλισμός παραγωγής» καλύπτει όλα τα ερ¬ 
γαλεία, προπλάσματα, συναρμολογήσεις, τρυπανοφό- 
ρους, καλούπια, μήτρες, εξαρτήματα, μηχανισμούς ευθυ- 
γραμμίσεως, εξοπλισμούς δοκιμών, άλλους μηχανισμούς 
και τα συστατικά τους, περιορισμένα σε αυτά που έχουν 
ειδικά επινοηθεί ή τροποποιηθεί για την «ανάπτυξη» του 
μοντέλλου ή για μία ή περισσότερες φάσεις της «παραγω¬ 
γής». 

ε) Ο όρος «μέσα παραγωγής» καλύπτει τους εξοπλι¬ 
σμούς και τα λογισμικά τους που έχουν ειδικά επινοηθεί 
και ολοκληρωθεί στις εγκαταστάσεις με σκοπό την «ανά¬ 
πτυξη» σε μία ή περισσότερες φάσεις «παραγωγής».- 
στ) Η έκφραση «σκληρό στις ακτινοβολίες» σημαίνει ότι 
το συστατικό ή ο εξοπλισμός έχει επινοηθεί ή χαρακτηρι¬ 
στεί για να αντιστέκεται στα διάφορα επίπεδα ακτινοβο¬ 
λίας που αγγίζουν ή υπερβαίνουν μια πλήρη δόση ακτινο¬ 
βολίας 5 10 Γβάδ (8ϊ). 

ζ) Ο όρος «τεχνολογία» εκφράζει κάθε ειδική πληροφο¬ 
ρία που είναι απαραίτητη για την «ανάπτυξη», την «κατα¬ 
σκευή» ή την χρησιμοποίηση του προϊόντος. Η πληροφο¬ 
ρία μπορεί να πάρει τη μορφή ενός «τεχνικού δεδομένου» 
ή μιας «τεχνικής βοήθειας». 


ΦΕΚ 397 
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(1) Η «τεχνική βοήθεια» μπορεί να πάρει τη μορφή της: 

* καταρτίσεως 

* μεταφοράς 

* εκπαιδεύοεως 

* μεταφοράς της γνώσεως της εφαρμογής 

* συμβουλευτικών υπηρεσιών 

(2) Τα «τεχνικά δεδομένα» μπορούν να πάρουν τη 
μορφή των: 

* δεσμών 

* σχεδίων 

* διαγραμμάτων 

* μοντέλλων 

* τύπων 

* σχεδιαγραμμάτων και μηχανολογικών διευκρινίσεων 

* εγχειριδίων και γραπτών ή ηχογραφημένων οδηγιών σε 
κάθε άλλη υποστήριξη όπως: 

* δίσκους 

* μαγνητοταινίες 
Σημείωση: 

Ο ορισμός του όρου «τεχνολογία» δεν καλύπτει ούτε την 
τεχνολογία του «δημόσιου τομέα», ούτε τη «βασική» 
έρευνα. 

(1) 0 όρος «δημόσιος τομέας» καθορίζει την τεχνολογία 
που διατίθεται χωρίς περιορισμούς στη μελλοντική διά¬ 
δοση (οι περιορισμοί του οοργπςιΐΊΐ δεν αποκλείουν την τε¬ 
χνολογία του δημόσιου τομέα). 

(2) Ο όρος «βασική έρευνα» καθορίζει τη θεωρητική ή 
πειραματική εργασία που επιχειρείται κυρίως με σκοπό 
την απόκτηση νέων γνώσεων των βασικών αρχών των φαι¬ 
νομένων και των γεγονότων που παρατηρούνται και η 
οποία δεν στρέφεται εξ αρχής προς κάποιο τελικό σκοπό 
ή ιδιαίτερη εφαρμογή. 

η) Η «χρησιμοποίηση» καλύπτει: 

* την εκτέλεση 

* την προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης και της επιτό¬ 
πιας προετοιμασίας) 

* την συντήρηση 

* τις επιδιορθώσεις 

* την επιθεώρηση 

* την αποκατάσταση 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Όταν οι ακόλουθες εκφράσεις εμφανίζονται στο κεί¬ 
μενο, εννοούνται τα εξής: 

α) Ο όρος «ειδικά επινοημένο» περιγράφει εξοπλι¬ 
σμούς, τμήματα, συστατικά ή λογισμικά τα οποία, αφού 
λάβουν την τελική τους μορφή, διαθέτουν μοναδικές ιδιό¬ 
τητες που απαιτούνται για προκαθορισμένες χρήσεις. Για 
παράδειγμα: εξοπλισμός που έχει «ειδικά επινοηθεί» για 
να χρησιμοποιηθεί σε βλήμα δεν θα θεωρείται τέτοιος αν 
δεν έχει άλλες λειτουργίες ή χρήσεις. Επίσης, ένας εξο¬ 
πλισμός παραγωγής «ειδικά επινοημένος» για να παράγει 
ορισμένα συστατικά δεν θα θεωρείται τέτοιος, αν δεν εί¬ 
ναι ικανός να παράγει άλλα συστατικά. 

β) Ο όρος «επινοημένο ή τροποποιημένο» περιγράφει 
εξοπλισμούς, μέρη, συστατικά ή λογισμικά, τα οποία, 
αφού λάβουν την τελική τους μορφή ή τροποποιηθούν, 
διαθέτουν ειδικές ιδιότητες που απαιτούνται για ειδικές 
εφαρμογές. Οι εξοπλισμοί, τα μέρη, τα συστατικά ή τα λο¬ 
γισμικά «επινοημένα ή τροποποιημένα» μπορούν να χρησι¬ 
μοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές. Παράδειγμα: μία αντλία 
με επένδυση τιτανίου που έχει επινοηθεί για την κατα¬ 


σκευή βλημάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για 
διαβρωτικά ρευστά, εκτός των προωστηρίων ουσιών. 

γ) Ο όρος «χρησιμοποιούμενο στο» ή «ικανό να» περι¬ 
γράφει τους εξοπλισμούς, μέρη, συστατικά ή λογισμικά 
που προσαρμόζονται σε ιδιαίτερη χρήση. Δεν είναι απα¬ 
ραίτητο οι εξοπλισμοί, μέρη, συστατικά ή λογισμικά να 
διαμορφώνονται, τροποποιούνται ή εξειδικεύονται για 
ιδιαίτερη χρήση. Παράδειγμα: κάθε κύκλωμα με μνήμη για 
στρατιωτική χρήση θα ήταν «ικανό» να λειτουργήσει και 
σαν σύστημα οδήγησης. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. 

Οι Ελληνικές Αρχές κατά την εξέταση των αιτήσεων 
εξαγωγών εξοπλισμού και τεχνολογίας που αναφέρονται 
σε πυραύλους, θα ενεργούν σύμφωνα με τις προσαρτημέ- 
νες Κατευθυντήριες γραμμές που θα ισχύουν με την δη¬ 
μοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΥΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1. Σκοπός των κατωτέρω Κατευθυντηρίων γραμμών εί¬ 
ναι ο περιορισμός των κινδύνων διασποράς των όπλων μα¬ 
ζικής καταστροφής (ήτοι πυρηνικών, χημικών και βιολογι¬ 
κών όπλων), διά του ελέγχου των εξαγωγών, επανεξαγω- 
γών ή της διαμετακομίσεως προϊόντων που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα εκτοξεύσεως των 
όπλων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν περιλαμβάνο¬ 
νται τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Κατευθυντήριες 
γραμμές δε αποσκοπούν στο να προβάλλουν προσκόμ¬ 
ματα στα εθνικά διαστημικά προγράμματα ή στην διεθνή 
συνεργασία αναφορικά με αυτά τα προγράμματα, εφόσον 
αυτά δεν έχουν συμβολή σε συστήματα εκτοξεύσεως 
όπλων μαζικής καταστροφής. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένου 
του προσαρτημένου Τεχνικού Παραρτήματος Α, αποτε¬ 
λούν τη βάση για τον εξαγωγικό έλεγχο σε τρίτο Κράτος, 
όλων των συστημάτων εκτοξεύσεως (πλήν των επανδρω¬ 
μένων αεροσκαφών), που έχουν την δυνατότητα να μετα¬ 
φέρουν όπλα μαζικής καταστροφής, ως, τέλος, και για τον 
έλεγχο του Εξοπλισμού και Τεχνολογίας συναφών με τους 
πυραύλους, των οποίων οι δυνατότητες από πλευράς 
ωφελίμου φορτίου και βεληνεκούς υπερβαίνουν τις προ- 
βλεπόμενες παραμέτρους. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία 
Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης, θα εξετάζει μεμονωμένα 
όλες τις μεταφορές προϊόντων που ορίζονται στο προσαρ- 
τημένο στην απόφαση αυτή Παράρτημα. 

2. Το Παράρτημα Α. αποτελείται από δύο κατηγορίες 
προϊόντων, που συνίστανται στον Εξοπλισμό και την Τε¬ 
χνολογία. Τα προϊόντα της Κατηγορίας I, τα οποία διαλαμ¬ 
βάνονται ως Κωδικοί 1 και 2 του Παραρτήματος, είναι 
εκείνα που θεωρούνται ως άκρως ευαίσθητα. Εάν προϊόν 
της Κατηγορίας I περιλαμβάνεται μέσα στο σύστημα, τότε 
το ίδιο το σύστημα θα θεωρείται ως ανήκον στην Κατηγο¬ 
ρία I, πλην της περιπτώσεως που το ενσωματωμένο σε αυ¬ 
τήν προϊόν δεν μπορεί να διαχωρισθεί, απομακρυνθεί ή 
αντιγράφει. Οι Ελληνικές Αρχές θα επιδεικνύουν περί¬ 
σκεψη κατά την εξέταση της αιτήσεως εξαγωγής των 
προϊόντων που ανήκουν στην Κατηγορία I, αναξαρτήτως 
του σκοπού για τον οποίο εξάγονται σε τρίτο Κράτος και, 
σε περίπτωση που ήθελαν αρνηθούν την χορήγηση αδείας 
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εξαγωγής, θα πρέπει να στοιχειοθετούν την άρνησή τους 
κατά τρόπο επαρκή. 

Οι Ελληνικές Αρχές θα επιδεικνύουν επίσης περίσκεψη 
κατά την εξέταση της αιτήσεως εξαγωγής οιωνδήποτε 
προϊόντων που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα Α ή 
οιωνδήποτε πυραύλων (ασχέτως εάν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ή όχι). Εφόσον κρίνουν με βάση όλα τα διαθέ¬ 
σιμα πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτουν (και τα οποία 
δεν είναι υποχρεωμένες να ςιποκαλύψουν στον αιτούντα, 
εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που θεωρούνται κατά 
την κρίση τους ως εθνικής ασφαλείας), ότι τα προϊόντα 
αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
όπλων μαζικής καταστροφής, τότε μπορούν να ανακαλέ¬ 
σουν την ήδη χορηγηθείσα άδεια. Σε περίπτωση ανακλή- 
σεως οι Ελληνικές Αρχές θα πρέπει να στοιχειοθετούν 
επαρκώς τους λόγους. Μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης, δεν 
θα επιτρέπεται η εξαγωγή εγκαταστάσεων που ανήκουν 
στην Κατηγορία I. Η άδεια εξαγωγής άλλων προϊόντων της 
Κατηγορίας I θα παρέχεται μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, 
καθώς και στις περιπτώσεις που η ελληνική Κυβέρνηση (α) 
έχει συνάψει δεσμευτικές διακυβερνητικές συμφωνίες 
στις οποίες ενσωματώνονται οι διαβεβαιώσεις της Κυβερ- 
νήσεως - αποδέκτη που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
των παραπάνω Κατευθυντήριων Γραμμών και (β) αναλαμ¬ 
βάνει την ευθύνη λήψεως όλων των αναγκαίων μέτρων 
προκειμένου να διασφαλισθεΐ ότι το προϊόν θα διατίθεται 
μόνο για την καθορισμένη τελική του χρήση. 

3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων αδειών εξαγωγής 
προϊόντων του Παραρτήματος, θα λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα: 

Α. Οι ανησυχίες σχετικά με τη διασπορά όπλων μαζικής 
καταστροφής. 

Β. Οι δυνατότητες και οι αντικειμενικοί στόχοι των πυ¬ 
ραυλικών και διαστημικών προγραμμάτων του Κράτους - 
αποδέκτη. 

Γ. Η σημασία της εξαγωγής από την απόψη της πιθανής 
αναπτύξεως συστημάτων εκτοξεύσεως (πλην των επαν¬ 


δρωμένων αεροσκαφών) όπλων μαζικής καταστροφής. 

Δ. Η εκτίμηση της τελικής χρήσεως των προς εξαγωγή 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαβε¬ 
βαιώσεων των Κρατών αποδοχής που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους 5.Α και 5.Β κάτωθι. 

Ε. Η εφαρμοσιμότητα των σχετικών πολυμερών συμφω¬ 
νιών. 

4. Η μεταφορά τεχνολογίας σχεδιασμού και παραγωγής 
που συνδέεται άμεσα με οποιαδήποτε προϊόντα περιέχο- 
νται στο Παράρτημα, θα υπόκειται στην μεγαλύτερη δυ¬ 
νατή διερεύνηση και έλεγχο που υπόκειται και ο ίδιος ο 
εξοπλισμός, και σε έκταση που επιτρέπεται η εθνική νο¬ 
μοθεσία. 

5. Σε περίπτωση που η εξαγωγή κάποιου προϊόντος που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα θα μπο¬ 
ρούσε να συμβάλει στην κατασκευή συστήματος εκτοξεύ¬ 
σεως όπλων μαζικής καταστροφής, οι Ελλην. Αρχές μπο¬ 
ρούν να εγκρίνουν την αίτηση αδείας εξαγωγής μόνο κα¬ 
τόπιν της λήψεως των καταλλήλων διαβεβαιώσεων από 
την Κυβέρνηση του Κράτους αποδοχής ότι: 

Α) Τα προϊόντα (πυραυλικής τεχνολογίας) θα χρησιμο¬ 
ποιηθούν μόνο για τον σκοπό που ορίζεται και ότι δεν θα 
υπάρξει μεταβολή αυτής της χρήσεως ούτε τροποποίηση 
των προϊόντων ή αντιγραφή τους χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ελληνικής κυβερνήσεως. 

Β. Ούτε τα προϊόντα, ούτε οι αντιγραφές, ούτε τα παρά- 
γωγά τους θα επαναδιατίθενται χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση των Ελληνικών Αρχών. 

θ. Σε συνέχεια της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
Κατευθυντηρίων Γ ραμμών, οι Ελληνικές Αρχές θα ανταλ¬ 
λάσσουν οσάκις παρίσταται αναγκαίο και πρόσφορο, σχε¬ 
τικές πληροφορίες με Κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τις 
ίδιες Κατευθυντήριες γραμμές.. 

7. Η συμόρφωση όλων των Κρατών στις παραπάνω Κα¬ 
τευθυντήριες γραμμές προς το συμφέρον της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας θα είναι ευπρόσδεκτη». 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 


Ταχ. Κώδικας : 

104 32 

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΕΕΕΧ 

ΡΑΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΟΗ 
5234312 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ : 52 48 141 

•Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ 52.25.713 - 52.49.547 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέοου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Οα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης οτο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 

15.000 

Δρχ. 

750 

β) » » » Β' 

» 

30.000 

» 

1.500 

γ) » » » Γ 

» 

10.000 

» 

500 

δ) » » » Δ' 

» 

30.000 

» 

1.500 

ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

20.000 

» 

1.000 

στ) » » » ΙΜ.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 

» 

250 

π) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

200.000 

» 

10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

100.000 

» 

5.000 


Πληροφορίες: τπλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















